
SUITABLE FOR 


SCHOOL BUILDINGS, CHURCHES, 
STORE BUILDINGS, WARE 
HOUSES, RESIDENCES 


1 PRICES SHOWN IN THIS BOOKLET ARE LISTS 
ONLY— NET PRICES QUOTED UPON REQUEST. 

MANUFACTURED FOR 

BELKNAP 

Hardware & Manufacturing Co. 

Q INCORPORATED 

§ LOUISVILLE, KENTUCKY. 

U 1 6-22 3447 



List Price — Based on room 20 x 60 


$11.72 per 100 sq.ft. 

Field 1721 — List Price — $11.25 per 100 square ft. 

Filler 1727— “ “ — 8.75 “ “ 

Cornice 1718— “ “ — .38 “ lineal ft. 

Cornice size, projection 15 in.; depth 16 in. 


i 

FR^cfr RENAISSANCE 

Design No. 2138 



List Price — Based on room 20 x 60 

$11.72 per 100 sq.ft. 

Field 1738— List Price— $10.63 per 100 square ft. 

Filler 1766 — “ “ — 9.38 

Cornice 1781 — “ 4 4 — *30 lineal ft. 

Cornice size, projection 12 in.; depth 13 x /i in. 


FRENCH RENAISSANCE 

Design No. 2120 



List Price — Based on room 20 x 60 

$10.83 per 100 sq. ft. 

Field 1720 — List Price— $10.00 per 100 square ft. 

Filler 1766— “ “ — 9.38 “ “ 

Cornice 1812 — “ “ — .18^ per lineal “ 

Cornice size, projection 8 in.; depth 8 in. 


FRENCH RENAISSANCE 

Design No. 2119 



' St $•*’> .! ' , ' 

' t • > ' >} A** 


I wm 


List Price — Based on room 20 x 60 

$11.08 per 100 sq.ft. 

Field 1719 List Price — $9.38 per 100 square ft 

Filler 1765 — “ “ — 8.75 “ “ “ “ 

Cornice 1781— “ “ — .30 “ lineal 

Cornice size, projection 12 in.; depth 13>£ in. 



FRENCH RENAISSANCE 

Design No. 2129 


List Price — Based on room 20 x 60 

$9.48 per 100 sq. ft. 

Field 1729 List Price — $ 8.75 per 100 square ft. 
Filler 1765 — “ “ — 8.75 “ “ *• “ 

Cornice 1778— “ " — ,U% per lineal “ 

Cornice size, projection 5 in.; depth 4 in. 


FRENCH RENAISSANCE 

Design No. 2128 



List Price — Based on room 20 x 60 

$11.39 per 100 sq. ft. 

1728 List Price — $ 9.38 per 100 square ft 
Filler 1765—“ “ —8.75 “ •* “ 

Mold 1755— “ “ — .10 “ lineal 

Cornice 1781 — “ “ — .30 “ *« «. 

Cornice size, projection 12 in., depth 13J4 in. 



FRENCH RENAISSANCE 

Design No. 2143 


List Price — Based on room 20 x 60 

$14.03 per 100 sq. ft. 

Field 1737 — List Price — $11.25 per 100 square ft. 

Filler 1727— “ “ — 8.75 “ “ “ “ 

Mold 1747 — “ “ — .17>£ per lineal ft. 

Cornice 1718— “ “ — .38 “ “ “ 

Cornice size, projection 15 in.; depth 16 in. 



FRENCH RENAISSANCE 

Design No. 2157 



List Price — Based on room 20 x 60 

$11.33 per 100 sq. ft. 

Field 1871 — Fist Price — $10.00 per 100 square ft. 

Filler 1765 — “ “ — 8.75 “ “ “ 

Mold 1755 “ “ — .10 per lineal ft. 

Cornice 1812— “ “ — .18% “ “ “ 

Cornice size, projection 8 in.; depth 8 in. 


FRENCH RENAISSANCE 

Side Wall Design No. 2176 



List Price — Based on room 20 x 60 x 12 

$12.03 per 100 sq. ft. 

Side Wall Plates 1776 — I*ist Price — $11.88 per 100 square ft. 
Cornice 1781 — “ “ — 30c per lineal 

Cornice size, projection 12 in.; depth 13^ in. 


/ 




FRENCH RENAISSANCE 

Side Wall Design No. 2177 



List Price— Based on room 20 x 60 x 12 

$10.59 per 100 sq. ft. 

Side Wall Plates 1777 — I*ist Price — $10.00 per 100 Square ft. 
Wainscot “ 1767 — “ “ — 11.25 “ 

Wainscot Rail 1772— “ “ — .07^ per lineal “ 

Cornice 1781 — “ “ — .30 “ *• “ 

Cornice size, projection 12 in.; depth 13 % in. 


STUCCO 


Design No. 2217 



List Price — Based on room 20 x 60 


$12.00 per 100 sq. ft. 

Field 1717 — List Price — $11.25 per 100 square ft. 

Filler 1883— “ “ — 9.38 “ “ “ “ 

Mold 1793 — “ “ — .10 “ lineal ft. 

Cornice 1792— “ “ — .20 “ “ “ 

Cornice size, projection 8 in.; depth 10 in. 


ROCOCO 


Design No. 1990 



List Price — Based on room 20 x 60 

$10.95 per 100 sq. ft. 

Field 1693 — List Price — $10.00 per 100 square ft. 

Filler 1694— “ “ — 8.75 “ “ 

Mold 1793— “ “ — .10 “ lineal ft. 

Cornice 1792— “ “ — .20 “ 

Cornice size, projection 8 in.; depth 10 in. 


ROCOCO 


Design No. 1909 



List Price— Based on room 20 x 60 


$10.18 per 100 sq. ft. 

Field 1604 — List Price — $8.75 per 100 sauare ft. 

Filler 1694— * 4 “ —8.75 “ “ “ •• 

Mold 1662—“ “ — .05 “ lineal ft. 

Cornice 1792 — “ “ — .20 “ “ “ 

Cornice size, projection 8 in.; depth 10 in. 



GOTHIC 

Design No. 1968 


List Price — Based on room 20 x 60 

$12.00 per 100 sq. ft. 

Field 1668 — List Price — $11.25 per 100 square ft. 

Filler 1689 — “ “ — 8.75 “ “ “ “ 

Mold 1674 — “ “ — .08^ per lineal “ 

Cornice 1671 — “ “ — .25 ‘‘ “ “ 

Cornice size, projection \\y 2 in.; depth 13 in. 


GOTHIC 


Design No. 1994 



List Price — Based on room 20 x 60 


$11.39 per 100 sq.ft. 

Field 1609 — List Price — $10,00 per 100 square ft. 

Filler 1689— “ “ — 8.75 “ ‘* 

Mold 1674— “ “ — :0SU per lineal “ 

Cornice 1672— “ “ — .17 y 2 “ 

Cornice size, projection 5 in.; depth 7 in. 



GOTHIC 

Design No. 1966 



List Price — Based on room 20 x 60 

$12.00 per 100 sq. ft. 

Field 1666 — List Price — $11.25 per 100 square ft. 

Filler 1689— “ “ — 8.75 “ “ “ 

Mold 1674— “ “ — .08^ per lineal ft. 

Cornice 1671— “ “ — .25 “ « 

Cornice size, projection 11 % in ; depth 13 in. 


COLONIAL 

Design No. 2028 



List Price — Based on room 20 x 60 

$10.49 per 100 sq. ft. 

Field 2328 — List Price — $8.75 per 100 square ft. 

Filler 1765— “ “ — 8.75 “ “ 

Mold 2307 — “ “ — .08}4 per lineal ft. 

Cornice 1843— “ “ — .18^ “ “ “ 

Cornice size, projection 7 in.; depth 9 in. 


COLONIAL 

Design No. 2029 



List Price — Based on room 20 x 60 

$11.40 per 100 sq. ft. 

Field 2329 List Price — $10.00 per 100 square ft 

Filler 1765— “ “ — 8.75 “ “ “ “ 

Mold 2307 — “ “ — .08}4 per lineal “ 

Cornice 1843 — “ “ — -18# “ “ 14 

Cornice size, projection 7 in.; depth 9 in. 


COLONIAL 

Design No. 2108 





List Price — Based on room 20 x 60 


$13.05 per 100 sq.ft. 

Field 1708 — List Price — $11.88 per 100 square ft. 

Filler 1765— “ “ — 8.75 “ “ “ “ 

Mold 1696— “ “ — .12 l / 2 per lineal “ 

Cornice 1844 — “ “ — . 23 y 2 

Cornice size, projection 10 in.; depth 12 in. 


MODERN 

Design No. 1905-B 



List Price — Based on room 20 x 60 

$9.94 per 100 sq. ft. 

Field 1605 — List Price — $8.75 per 100 square ft. 

Filler 1619— “ “ — 8.75 “ “ 

Mold 1662— “ “J — .05 per 'lineal “ 

Cornice 1644— “ .18% “ » “ 

Cornice size/projection 6% in.; depth 9%[in, 



HOW TO MEASURE FOR METAL CEILINGS. 
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Edwards Manufacturing Go. Cincinnati, Ohio 


Digitized by 


I 



IN TF RN ATION A I 


ASSOCIATION 

FOR 

PRESERVATION 

TECHNOLOGY, 

INTERNATIONAL 

ww w.apti.0r9 


BUILDING 

TECHNOLOGY 

HERITAGE 

LIBRARY 

archiye.org/details/buildingtechjTiplpgyheritagelibrary 


From the collection of: 
Mike Jackson, FAIA 



